ozel Gartner 


majster tapicerski, 


przeżywszy lat 42, zmarł dnia 6 sierpnia 1899 r., wskutek nieszczęśliwego wypadku. 


W smutku pozostałe żona i siostra, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się we środę dnia 9 b. m. o godzinie 5 popołudniu z kaplicy 
»Collegium medicum« na Grzegórzkach, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Konces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego. ul. Kopernika. Czcionkami drukarni Zwiazkowej w Krakowie. 


